Ughdarras lonadail: Aonghas 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 17,735 13,926 2,066 357 34,085 
1981 15,069 17,779 4,343 879 38,070 
1991 14,890 20,167 7,022 1,352 43,431 





